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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a separate 

compilation 
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6. भा० मा० : 6909- 1973 सुपर सल्फेटेड सीमेंट 


7. भा० मा० 8041-1978 क्षिप्रेकटोरन पोर्टण्ड ( प्रथम पुनरीक्षण ) 


8. भा० मा० 8042- 1978 श्वेत पोर्टलैण्ड सीमेंट ( प्रयम पुनरीक्षण ) 


9. भा० मा० 8043-1978 जल विरोधीपोर्टलैण्ड सीमेंट(प्रथम पुनरीक्षण ) 


. भा० मा० : 8112- 1976 उच्च सामर्थ्य सामान्य पोर्टलैण्ड सीमेंट 


11. भा० मा० 8229- 1976 ( ई ) तेल कुप सीमेंट 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 3 जन , 1983 
का० आ° 392( अ ) - - केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करत हुए सीमेंट ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश , 1962 का और संशोधन 
करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :.... 
1. ( i ) इस आदेश का नाम सीमेंट ( क्वालिटी नियंत्रण ) संशोधन 

आदेश , 1983 है । 
(ii ) यह 1 जुलाई , 1983 से प्रवृत्ल होगा । 

2. सीमेंट ( क्वालिटी नियंत्रण ) आदेश , 1962 के पैरा 2 के उप 
पैरा 2 ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा ; अर्थात् 

"विहित मानक " से समय -समय पर यथा संशोधित पुनरीक्षित भारतीय 
मानक विनिर्देश अभिप्रेत है, अर्थात् : -- 
1 . भा० मा० : 269- 1976 सामान्य और निम्न ताप पोर्टलैण्ड सीमेंट 

( नतीय पुनरीक्षण ) 
: भाः मा० 1.55- 1976 पोटलैण्ड स्लेज मीगेट (द्वितीय पनरीक्षण) , 
3. भा० मा० 1489- 1976 पोर्टलैण्ड पोजालोना सीमेंट (द्वितीय 

पुनरीक्षण ) 
4. भा० मा० . .346 11- 1967 चिनाई सीमेंट ( प्रथम पुनरीक्षण ) 
5. भा० मा० 6452- 1972 संरचनात्मक उपयोग के लिए उच्च 

एलुमीना सीमेंट ( संशोधन सं० 1 के साथ ) 
286 G of I / 83 


3. सीमेंट (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश 1962 के पैरा 3 के स्थान पर 
निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात : - - 


__ 3. ऐसे सीमेंट के , जो विहित मानक का नहीं है, विनिर्माण विक्रय 
आदि के लिए प्रतिपेध 


__ कोई व्यक्ति स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे सोमेंट 
का , जो विहित मानक के अनुरूप नहीं है, और जिस पर " भा० मा० " 
प्रमाणीकरण चिन्ह नहीं है, विनिर्माण नहीं करेगा | कराएगा या विक्रय के 
लिए उसका संग्रहण नहीं करेगा / कराएगा विक्रय या वितरण नहीं 
करेगा/करायेगा । " 

[फा० सं० 1- 24 / 83 सीमेंट ] 
एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF INDUSTRY 

4 . IS : 3466 – 1967 MusyDry cemont (First Revision ). 
(Department of Industrial Development ) 

5 . IS ; 6452 — - 1972 Hich aluminu Cevrent tor stric 

tural unt (with amendment No . 1 ) . 
ORDER 

6 . IS : 6909 - 1973 Supersulphated cement, 
New Delhu , the 3rd June, 1983 
9 , 0 . 392( E ).- - In exercise of the powers contented by 

7 . IS : 8041 - 1978 Rapiil Hundering Portland Ceincat 
section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 

(Tirst Revision ) . 
1955 ), the Central Government haeby makes the following 
order further to uniend the Cement (Quality Control). Order 

8 . IS : 8042- 1978 Wale Portland Cenicnt (hirst 
1962 namely : 

Revision ) . 
1 . ( 1) This Order may be called the Cement ( Quulity 

9 . IS : 8043 - 1978 Ilydenhubi l ortland Cen .cut 
Control ), Amendment Order , 1983. 

( First Revision ) . 
( 11) It shall como into force with effect from 1st July 
1983 , 

10 . IS : 8112 – 1978 High Slength Ordinary Portland 

Cement . 
2 . In the Cement ( Quality Control) Order, 1962 in para 
wapo 2 , for sub -paragraph 2 ( b ) following sub - paragraph 

11. I $ : 8229 - - 1976 ( E ) Oil -well cemeni. 
shall be substituted iymoly :-- 

3 . In the Cemert ( Quality Control ) Older, 1962 for pali 
sball bo qubstituted framnely : 

graph 3 . the following paraglipb hul be substituted, 
" Prescribed standard " meany the following Indian Slun Damcly :- - 

dard Specifications as amended / revised from time 
to time Damely : 

" 3 . Prohibition to manufacture yule etc, of cement which 

is not of thọ prescribed standard . - No person shall 
1. IS : 269 – 1976 Ordinary and low heat Portland 

himself or by ny person on his behalf, manufactulo 
Cerent ( Third revisiou ) . 

or store for sale, sell or listributed ccment which 

does not coxform to the prescribel standard and 
2 , IS 455- -- 1976 Portland Slax cenient (Third Re 

which do not bear the J. S . Certification Mark ." . 
vigjon ), 
3. Is : 1489. - 1976 Portland Pozzolana cement 

F . Nu, 1-24 / 83-Cens, 
( Second Revisiou ) . 

S . L . KAPUR , Jt. Secv . 
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